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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 114 
Για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε 
συμμόρφωση προς την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρω¬ 
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν.1338/1983 (ΦΕΚ Α' 34) «Εφαρμογή του Κοινοτικού 
δικαίου» και ιδίως το άρθρο 3, όπως αυτό αντικαταστά- 
θηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α' 101) και 
το άρθρο 4, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α' 70) και τροποποιήθηκε 
τελικώς με το άρθρο 91 του ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Α' 113). 

2. Το π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α' 141) «Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 

3. Το π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α' 141) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρ¬ 
θρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα». 

5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22, του ν.2362/ 
1995 «Δημόσιο Λογιστικό - Έλεγχος Δαπανών» (ΦΕΚ Α' 
267). 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ¬ 
σεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α' 196). 

7. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού υπ’ αριθμ. Υ48/ 
9-7-2012 (ΦΕΚ Β' 2105) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Στάίκού- 
ρα». 

8. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομικών υπ’ αριθμ. 07927 ΕΞ/19-9-2012 
(ΦΕΚ Β' 2574) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη». 

9. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων υπ’ αριθμ. 30376/Δ106 721/5-7- 
2012 (ΦΕΚ Β' 2094) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ¬ 
πουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά». 

10. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού Υ46/6-7-2012 
(ΦΕΚ Β' 2101) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπλη¬ 


ρωτή Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι¬ 
ματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη». 

11. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού υπ’ αριθμ. Υ47/3- 
7-2012 (ΦΕΚ Β' 2105) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Ανα¬ 
πληρωτή Υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά». 

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
προκαλείται επί του κρατικού προϋπολογισμού ετήσια 
δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ περίπου, η οποία για το 
τρέχον έτος ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ περί¬ 
που. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από πιστώσεις 
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα¬ 
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
(Ε.Φ. 35-110, ΚΑΕ 0873) ή και το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων. 

13. Την υπ’ αριθμ. 5176/136/17-6-2013 βεβαίωση της 
οικονομικής Υπηρεσίας του οικείου Υπουργείου περί 
δέσμευσης της σχετικής πίστωσης. 

14. Την αριθμ. 137/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλί¬ 
ου Επικράτειας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Εσωτερικών, του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, του Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, του Υφυπουργού 
Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα¬ 
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο 

(άρθρο 1 της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ) 

Σκοπός του παρόντος είναι η προσαρμογή της ελ¬ 
ληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ¬ 
βουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 «για τον περιορισμό της 
χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό 
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό», που δημοσιεύτηκε στην 
ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης (Ι_ 174/88 της 1ης Ιουλίου 2011), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις: 

α) της κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγίας 2012/50/ΕΕ της 
Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2012 «για την τροποποί¬ 
ηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον 
αφορά εξαίρεση για εφαρμογές που περιέχουν μόλυ- 
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βδο, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο» 
που δημοσιεύτηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (I 348/16 της 18ης 
Δεκεμβρίου 2012), 

β) της κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγίας 2012/51/ΕΕ της 
Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2012 «για την τροποποί¬ 
ηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον 
αφορά εξαίρεση για εφαρμογές που περιέχουν κάδ¬ 
μιο, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο», 
που δημοσιεύτηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ι_ 348/18 της 18ης 
Δεκεμβρίου 2012). 

Το παρόν ορίζει κανόνες για τον περιορισμό της χρή¬ 
σης επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό (ΗΗΕ) με σκοπό τη συμβολή στην προστασία 
της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, συμπε- 
ριλαμβανομένης της περιβαλλοντικούς ορθής ανάκτησης 
και διάθεσης των αποβλήτων ΗΗΕ. 

Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρμογής 

(άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ) 

1. Το παρόν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, 
εφαρμόζεται στον ΗΗΕ που υπάγεται στις κατηγορίες 
του παραρτήματος I. 

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του 
άρθρου 4, ο ΗΗΕ που ήταν εκτός του πεδίου εφαρμογής 
του π.δ. 117/2004 ΦΕΚ (ΦΕΚ Α' 82), αλλά που δεν πλη¬ 
ροί τους όρους συμμόρφωσης προς το παρόν, μπορεί 
εντούτοις να εξακολουθήσει να διατίθεται στην αγορά 
έως τις 22 Ιουλίου 2019. 

3. Το παρόν εφαρμόζεται, με την επιφύλαξη των απαι¬ 
τήσεων της νομοθεσίας της Ένωσης για την ασφάλεια 
και την υγεία και για τα χημικά προϊόντα, ειδικότερα 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, καθώς και των 
απαιτήσεων της ειδικής νομοθεσίας της Ένωσης για 
τη διαχείριση των αποβλήτων. 

4. Το παρόν δεν εφαρμόζεται: 

α) στον εξοπλισμό ο οποίος είναι απαραίτητος για 
την προστασία των ζωτικών συμφερόντων ασφαλείας 
της χώρας, περιλαμβανομένων όπλων, πυρομαχικών και 
πολεμικού υλικού που προορίζονται για αμιγώς στρα¬ 
τιωτικούς σκοπούς, 

β) στον εξοπλισμό που είναι σχεδιασμένος να σταλεί 
στο διάστημα, 

γ) στον εξοπλισμό ο οποίος είναι ειδικά σχεδιασμένος 
και προς εγκατάσταση ως τμήμα άλλου τύπου εξοπλι¬ 
σμού που αποκλείεται ή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρ¬ 
μογής του παρόντος, ο οποίος μπορεί να επιτελέσει τη 
λειτουργία του μόνο εάν αποτελεί τμήμα του εν λόγω 
εξοπλισμού και μπορεί να αντικατασταθεί μόνο με τον 
ίδιο, ειδικά σχεδιασμένο εξοπλισμό, 
δ) σε μεγάλης κλίμακας σταθερά βιομηχανικά εργα¬ 
λεία, 

ε) σε σταθερές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, 
στ) στα μέσα μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμά¬ 
των, εξαιρουμένων των ηλεκτρικών δίκυκλων οχημάτων 
που δεν διαθέτουν έγκριση τύπου, 
ζ) σε μη οδικά κινητά μηχανήματα που διατίθενται 
αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση· 
η) στις ενεργές εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές, 


θ) στα φωτοβολταϊκά πάνελ που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν σε ένα σύστημα που έχει σχεδιασθεί, 
συναρμολογηθεί και εγκατασταθεί από επαγγελματίες 
για μόνιμη χρήση σε καθορισμένο τόπο με σκοπό την 
παραγωγή ενέργειας από ηλιακό φως για δημόσιες, 
εμπορικές, βιομηχανικές και οικιακές εφαρμογές, 

ι) στον εξοπλισμό που προορίζεται αποκλειστικά για 
σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης και ο οποίος διατίθεται 
μόνο από επιχείρηση σε επιχείρηση. 

Άρθρο 3 
Ορισμοί 

(άρθρο 3 της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ) 

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί: 

1) «Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός» ή «ΗΗΕ»: 
ο εξοπλισμός του οποίου η ορθή λειτουργία εξαρτάται 
από ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία και 
ο εξοπλισμός για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη 
μέτρηση των ρευμάτων και πεδίων αυτών, ο οποίος 
έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση 
έως 1 000 V εναλλασσόμενου ρεύματος ή έως 1.500 V 
συνεχούς ρεύματος, 

2) για τους σκοπούς του σημείου 1), «εξαρτώμενος»: ο 
ΗΗΕ που χρειάζεται ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομα- 
γνητικά πεδία για να επιτελέσει μία τουλάχιστον από 
τις σκοπούμενες λειτουργίες του, 

3) «μεγάλης κλίμακας σταθερά βιομηχανικά εργαλεία»: 
μεγάλης κλίμακας συναρμολόγημα μηχανημάτων, εξο¬ 
πλισμού και/ή εξαρτημάτων που λειτουργούν από κοινού 
για μια ειδική εφαρμογή, εγκαθίστανται και απεγκαθί- 
στανται από ειδικούς σε συγκεκριμένη θέση, και χρη¬ 
σιμοποιούνται και συντηρούνται από επαγγελματίες 
σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή σε εγκαταστάσεις 
έρευνας και ανάπτυξης· 

4) «μεγάλης κλίμακας σταθερή εγκατάσταση»: ένας 
μεγάλης κλίμακας συνδυασμός διάφορων τύπων συ¬ 
σκευών και, ενδεχομένως, άλλων διατάξεων, που συ- 
ναρμολογούνται και εγκαθίστανται από επαγγελματίες, 
και προορίζονται να χρησιμοποιούνται μονίμως σε έναν 
προκαθορισμένο ειδικό χώρο, και απεγκαθίστανται από 
επαγγελματίες, 

5) «καλώδια»: όλα τα καλώδια για ονομαστική τάση 
κάτω των 250 νοΙΙε που χρησιμεύουν στη σύνδεση ή 
την προέκταση της σύνδεσης ΗΗΕ με τον ρευματοδότη 
ή στη σύνδεση δύο ή περισσότερων ΗΗΕ μεταξύ τους, 

6) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που κατασκευάζει ΗΗΕ ή αναθέτει τον σχεδίασμά ή την 
κατασκευή ΗΗΕ και τον εμπορεύεται με την επωνυμία 
ή το εμπορικό σήμα του, 

7) «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένω¬ 
ση, που έχει λάβει από κατασκευαστή γραπτή εντολή 
να ενεργεί εξ ονόματος του για την εκτέλεση συγκε¬ 
κριμένων καθηκόντων, 

8) «διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, πλην του κατασκευαστή και του 
εισαγωγέα, το οποίο θέτει ΗΗΕ σε κυκλοφορία στην 
αγορά, 

9) «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκα¬ 
τεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που διαθέτει ΗΗΕ 
τρίτης χώρας στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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10) «οικονομικοί φορείς»: ο κατασκευαστής, ο εξου¬ 
σιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο δι¬ 
ανομέας, 

11) «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε προσφορά ΗΗΕ 
για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην αγορά της Ευ¬ 
ρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριό¬ 
τητας, είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν, 

12) «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την 
οποία ΗΗΕ κυκλοφορεί στην αγορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

13) «εναρμονισμένο πρότυπο»: πρότυπο που εγκρίνεται 
από έναν από τους ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης 
που αναγράφονται στο Παράρτημα I του π.δ. 39/2001 
(ΦΕΚ Α' 28) «Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρη¬ 
σης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδια¬ 
γραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της 
κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις 
Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ», κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής και σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 
98/34/ΕΚ, 

14) «τεχνική προδιαγραφή»: έγγραφο με το οποίο ορί¬ 
ζονται τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά προϊό¬ 
ντος, διεργασίας ή υπηρεσίας, 

15) «σήμανση ΟΕ»: σήμανση με την οποία ο κατα¬ 
σκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν ανταποκρίνεται στις 
εφαρμοστέες απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας 
περί εναρμόνισης που προβλέπει την τοποθέτηση της 
σήμανσης αυτής, 

16) «αξιολόγηση της συμμόρφωσης»: η διαδικασία με 
την οποία καταδεικνύεται κατά πόσον πληρούνται οι 
σχετικές με τον ΗΗΕ απαιτήσεις του παρόντος, 

17) «εποπτεία της αγοράς»: οι δραστηριότητες που 
διενεργούν και τα μέτρα που εφαρμόζουν οι αρμόδιες 
αρχές για να εξασφαλίσουν ότι ο ΗΗΕ ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις του παρόντος και δεν θέτει σε κίνδυ¬ 
νο την υγεία, την ασφάλεια ή άλλες προστατευόμενες 
πτυχές του δημόσιου συμφέροντος, 

18) «ανάκληση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επι¬ 
στροφή προϊόντος που έχει ήδη τεθεί στη διάθεση του 
τελικού χρήστη, 

19) «απόσυρση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί να απο¬ 
τρέψει την κυκλοφορία στην αγορά προϊόντος από την 
αλυσίδα εφοδιασμού, 

20) «ομοιογενές υλικό»: υλικό ομοιογενούς σύστασης 
σε όλη τη μάζα του, ή υλικό αποτελούμενο από συνδυ¬ 
ασμό υλικών το οποίο είναι αδύνατον να διαχωριστεί σε 
διαφορετικά υλικά με μηχανικά μέσα, όπως το ξεβίδωμα, 
η κοπή, η σύνθλιψη, το τρόχισμα και η λείανση, 

21) «ιατροτεχνολογικό προϊόν»: ιατροτεχνολογικό 
προϊόν κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 
2 υποπαράγραφος 2.1 στοιχείο α' της Κοινής Από¬ 
φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 
Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΥ8δ/ 
Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 (ΦΕΚ Β' 2198) «Περί ιατροτεχνο- 
λογικών προϊόντων» το οποίο επίσης είναι ΗΗΕ, 

22) «ιατροτεχνολογικό προϊόν για διάγνωση ίη νίίΓΟ»: 
ιατροτεχνολογικό βοήθημα που χρησιμοποιείται για 
διάγνωση ίη νίίΓΟ, κατά την έννοια του άρθρου 1 πα¬ 
ράγραφος 2 στοιχείο β' της Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Υγείας και 
Πρόνοιας υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/οικ.3607/892/23.7.2001 (ΦΕΚ 
Β' 1060) «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς 
την Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 


του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για τα ίη νίίΓΟ 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικό προϊόντα», 

23) «ενεργό εμφυτεύσιμο ιατροτεχνολογικό προϊόν»: 
κάθε ενεργό εμφυτεύσιμο ιατρικό βοήθημα κατά την 
έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ' της 
Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικο¬ 
νομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ¬ 
γύης υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130644/30.9.2009 (ΦΕΚ Β' 
2197) περί «Ενεργών Εμφυτεύσιμων Ιατροτεχνολογικών 
Προϊόντων», 

24) «βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης και ελέγ¬ 
χου»: τα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου που 
έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για βιομηχανική ή επαγ¬ 
γελματική χρήση, 

25) «διαθεσιμότητα υποκατάστατου»: η ικανότητα ενός 
υποκατάστατου να παραχθεί και να παραδοθεί σε εύλο¬ 
γο χρονικό διάστημα συγκριτικά με το χρονικό διάστημα 
που απαιτείται για την παραγωγή και παράδοση των 
ουσιών του παραρτήματος II, 

26) «αξιοπιστία υποκατάστατου»: η πιθανότητα ότι 
ένας ΗΗΕ που χρησιμοποιεί ένα υποκατάστατο θα επι- 
τελέσει μια απαιτούμενη λειτουργία χωρίς αστοχία υπό 
δεδομένες συνθήκες και για δεδομένη χρονική περίοδο, 

27) «ανταλλακτικό»; χωριστό μέρος ενός ΗΗΕ, το οποίο 
μπορεί να αντικαταστήσει ένα μέρος ενός ΗΗΕ. Ο ΗΗΕ 
δεν μπορεί να λειτουργήσει σύμφωνα με τον προορισμό 
του χωρίς αυτό το μέρος του ΗΗΕ. Η λειτουργικότητα 
του ΗΗΕ αποκαθίσταται ή βελτιώνεται όταν το μέρος 
αντικαθίσταται με ένα ανταλλακτικό, 

28) «μη οδικά κινητά μηχανήματα που διατίθενται απο¬ 
κλειστικά για επαγγελματική χρήση»: μηχανήματα με 
ενσωματωμένη πηγή ενέργειας, η λειτουργία των οποί¬ 
ων απαιτεί είτε κινητικότητα είτε συνεχή ή ημισυνεχή 
κίνηση μεταξύ μιας σειράς σταθερών σημείων εργασίας 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και που 
διατίθενται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, 

29) «αρμόδιες αρχές»: για την εφαρμογή του παρόντος 
αρμόδιες αρχές είναι αυτές που ορίζονται στο άρθρο 17. 

Άρθρο 4 
Πρόληψη 

(άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ) 

1. Ο ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά, συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των καλωδίων και ανταλλακτικών για την επι¬ 
σκευή, την επαναχρησιμοποίηση, την αναπροσαρμογή 
των λειτουργικών δυνατοτήτων του ή την αναβάθμιση 
της ικανότητάς του δεν περιέχει τις ουσίες που απα- 
ριθμούνται στο παράρτημα II. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος, δεν είναι επιτρεπτή 
υψηλότερη της μέγιστης συγκέντρωσης κατά βάρος 
σε ομοιογενές υλικό από αυτή που καθορίζεται στο 
παράρτημα II. 

3. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται στα ιατροτεχνολογι- 
κά προϊόντα και τα όργανα παρακολούθησης και ελέγ¬ 
χου που διατίθενται στην αγορά από τις 22 Ιουλίου 2014, 
στα ιατροτεχνολογικό προϊόντα για διάγνωση ίη νίΐτο 
που διατίθενται στην αγορά από τις 22 Ιουλίου 2016 και 
στα βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 
που διατίθενται στην αγορά από τις 22 Ιουλίου 2017. 

4. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα καλώδια ή 
τα ανταλλακτικά για την επισκευή, την επαναχρησι- 
μοποίηση, την επικαιροποίηση των λειτουργιών ή την 
αναβάθμιση των δυνατοτήτων: 
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α) ΗΗΕ που έχει διατεθεί στην αγορά πριν από την 
1η Ιουλίου 2006, 

β) Ιατροτεχνολογικών προϊόντων που έχουν διατεθεί 
στην αγορά πριν από τις 22 Ιουλίου 2014, 

γ) ιατροτεχνολογικών προϊόντων για διάγνωση ίη νϊΐτο 
που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από τις 22 Ιουλίου 
2016, 

δ) οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου που έχουν 
διατεθεί στην αγορά πριν από τις 22 Ιουλίου 2014, 

ε) βιομηχανικών οργάνων παρακολούθησης και ελέγ¬ 
χου που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από τις 22 
Ιουλίου 2017, 

στ) ΗΗΕ που έχει εξαιρεθεί και διατεθεί στην αγορά 
πριν από τη λήξη ισχύος της εξαίρεσης αυτής, σε ό,τι 
αφορά τη σχετική εξαίρεση. 

5. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε επαναχρησι- 
μοποιούμενα ανταλλακτικά, ανακτηθέντα από ΗΗΕ που 
διατέθηκε στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2006, τα 
οποία χρησιμοποιήθηκαν σε εξοπλισμό που διατέθηκε 
στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2016, εφόσον η 
επαναχρησιμοποίηση αυτή γίνεται στο πλαίσιο ελεγ¬ 
χόμενων διεπιχειρησιακών συστημάτων επιστροφής 
κλειστού βρόγχου και η επαναχρησιμοποίηση ανταλ¬ 
λακτικών γνωστοποιείται στον καταναλωτή. 

6. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τις εφαρμογές που 
απαριθμούνται στα παραρτήματα III και IV. 

Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών 

(άρθρο 7 της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ) 

1. Οι κατασκευαστές, κατά τη διάθεση του ΗΗΕ στην 
αγορά, εξασφαλίζουν ότι αυτός είναι σχεδιασμένος και 
κατασκευασμένος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρ¬ 
θρου 4. 

2. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον απαιτούμενο τε¬ 
χνικό φάκελο και διεκπεραιώνουν τη διαδικασία εσωτε¬ 
ρικού ελέγχου της παραγωγής σύμφωνα με την ενότητα 
Α του παραρτήματος II της Απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ 
ή αναθέτουν τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής. 

3. Οι κατασκευαστές, εφόσον αποδειχθεί με τη διαδι¬ 
κασία της παραγράφου 2 η συμμόρφωση του ΗΗΕ με τις 
εφαρμοστέες απαιτήσεις, συντάσσουν δήλωση συμμόρ¬ 
φωσης ΕΕ και θέτουν τη σήμανση ΟΕ στο τελικό προϊόν. 
Όταν άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί την 
εφαρμογή μιας τουλάχιστον εξίσου αυστηρής διαδικασί¬ 
ας αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η συμμόρφωση προς 
τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 μπορεί να 
αποδειχθεί στο πλαίσιο εκείνης της διαδικασίας. Είναι 
δυνατόν να καταρτισθεί ενιαίος τεχνικός φάκελος. 

4. Οι κατασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο 
και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ επί δεκαετία από τη 
διάθεση του ΗΗΕ στην αγορά. 

5. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζο¬ 
νται διαδικασίες που διατηρούν τη συμμόρφωση της 
σειριακής παραγωγής. Λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
αλλαγές στον σχεδίασμά ή τα χαρακτηριστικά του προ¬ 
ϊόντος, καθώς και οι μεταβολές των εναρμονισμένων 
προτύπων ή των τεχνικών προδιαγραφών με βάση τα 
οποία δηλώνεται η συμμόρφωση ΗΗΕ. 

6. Οι κατασκευαστές διατηρούν αρχείο με τον μη 
συμμορφούμενο ΗΗΕ και τις ανακλήσεις προϊόντων και 
τηρούν ενήμερους τους διανομείς σχετικά. 


7. Οι κατασκευαστές μεριμνούν, ώστε ο οικείος ΗΗΕ να 
φέρει αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο 
που επιτρέπει την ταυτοποίησή του ή, στις περιπτώσεις 
που δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή το είδος του, να 
αναγράφονται τα απαιτούμενα στοιχεία στη συσκευα- 
σία ή σε έγγραφο που συνοδεύει τον ΗΗΕ. 

8. Οι κατασκευαστές αναγράφουν το όνομα, την κα¬ 
τατεθειμένη εμπορική επωνυμία ή το κατατεθειμένο 
εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνσή τους στον ΗΗΕ ή, 
όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε 
έγγραφο που συνοδεύει τον ΗΗΕ. Η διεύθυνση πρέπει 
να υποδεικνύει ένα και μόνο σημείο επικοινωνίας με τον 
κατασκευαστή. Εάν άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία της 
ΕΕ περιέχει τουλάχιστον εξίσου αυστηρές διατάξεις 
για την αναγραφή του ονόματος και της διεύθυνσης 
του κατασκευαστή, εφαρμόζονται οι εν λόγω διατάξεις. 

9. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγους 
να πιστεύουν ότι ΗΗΕ που έχουν διαθέσει στην αγορά 
δεν συμμορφώνεται με το παρόν λαμβάνουν αμέσως 
τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν 
τη συμμόρφωση του ΗΗΕ, να τον αποσύρουν ή να τον 
ανακαλέσουν, κατά περίπτωση, και ενημερώνουν αμέ¬ 
σως τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα 
οποία έχουν θέσει σε κυκλοφορία τον ΗΗΕ, παραθέτο¬ 
ντας λεπτομέρειες, ιδίως σχετικά με τη μη συμμόρφωση 
και τα διορθωτικά μέτρα που ενδεχομένως έλαβαν. 

10. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των αρμόδιων 
εθνικών αρχών, οι κατασκευαστές τούς παρέχουν όλες 
τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται 
για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ΗΗΕ προς το πα¬ 
ρόν, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και συνεργάζονται 
με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, 
για τις ενέργειες που ενδεχομένως χρειάζονται ώστε 
να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση του ΗΗΕ που έχουν 
διαθέσει στην αγορά προς τις διατάξεις του παρόντος. 

Άρθρο 6 

Υποχρεώσεις των εξουσιοδοτημένων 
αντιπροσώπων 

(άρθρο 8 της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ) 

1. Οι κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα να διορί¬ 
ζουν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο με γραπτή εντολή. 
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παράγραφο 
1 του άρθρου 5 και η κατάρτιση του τεχνικού φακέλου 
δεν ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 1 

2. Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι εκτελούν τα 
καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή την οποία 
λαμβάνουν από τον κατασκευαστή. Η εντολή επιτρέπει 
στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα 
εξής: 

α) να διατηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τον 
τεχνικό φάκελο στη διάθεση των εθνικών εποπτικών 
αρχών επί μία δεκαετία μετά τη διάθεση του ΗΗΕ στην 
αγορά, 

β) κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των αρμοδίων 
εθνικών αρχών, να τους παρέχουν όλες τις πληροφορίες 
και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί 
η συμμόρφωση του ΗΗΕ προς το παρόν, 

γ) να συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, 
κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, στις ενέργειες που 
ενδεχομένως χρειάζονται ώστε να εξασφαλιστεί η συμ¬ 
μόρφωση του ΗΗΕ που καλύπτει η εντολή του προς 
το παρόν. 
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Αρθρο 7 

Υποχρεώσεις των εισαγωγέων 

(άρθρο 9 της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ) 

1. Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην αγορά της Ένωσης 
μόνο ΗΗΕ που συμμορφώνεται με το παρόν 

2. Οι εισαγωγείς, πριν διαθέσουν ΗΗΕ στην αγορά, 
εξασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διεκπεραιώσει 
την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρ¬ 
φωσης, και επίσης εξασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής 
έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο, ότι ο ΗΗΕ φέρει 
τη σήμανση ΟΕ και συνοδεύεται από τα απαιτούμε- 
να έγγραφα και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις 
απαιτήσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 5. 

3. Εφόσον εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγους να πι¬ 
στεύει ότι ΗΗΕ δεν συμμορφώνεται με το άρθρο 4, 
δεν διαθέτει τον ΗΗΕ στην αγορά πριν εξασφαλίσει 
τη συμμόρφωσή του και ενημερώνει σχετικά τον κατα¬ 
σκευαστή και τις αρμόδιες αρχές. 

4. Οι εισαγωγείς αναγράφουν το όνομα, την κατατε¬ 
θειμένη εμπορική επωνυμία ή το κατατεθειμένο εμπο¬ 
ρικό σήμα τους και τη διεύθυνσή τους στον ΗΗΕ ή, 
όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε 
έγγραφο που συνοδεύει τον ΗΗΕ. Εάν άλλη εφαρμο¬ 
στέα νομοθεσία της ΕΕ περιέχει τουλάχιστον εξίσου 
αυστηρές διατάξεις για την αναγραφή του ονόματος 
και της διεύθυνσης του κατασκευαστή, εφαρμόζονται 
οι εν λόγω διατάξεις. 

5. Οι εισαγωγείς, για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση 
προς το παρόν, διατηρούν αρχείο με τον μη συμμορφού- 
μενο ΗΗΕ και τις ανακλήσεις ΗΗΕ και τηρούν ενήμερους 
τους διανομείς σχετικά. 

6. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγους να 
πιστεύουν ότι ΗΗΕ που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με το παρόν λαμβάνουν αμέσως τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση του ΗΗΕ, να τον αποσύρουν ή να τον 
ανακαλέσουν, κατά περίπτωση, και ενημερώνουν αμέ¬ 
σως για το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των 
κρατών μελών στα οποία έχουν θέσει σε κυκλοφορία 
τον ΗΗΕ, παραθέτοντας λεπτομέρειες, ιδίως σχετικά 
με τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που 
ενδεχομένως έλαβαν. 

7. Οι εισαγωγείς διατηρούν, επί μία δεκαετία μετά τη 
διάθεση του ΗΗΕ στην αγορά, αντίγραφο της δήλωσης 
συμμόρφωσης ΕΕ στη διάθεση των αρμόδιων αρχών 
και μεριμνούν ώστε ο τεχνικός φάκελος να μπορεί να 
τεθεί στη διάθεση των εν λόγω αρχών, κατόπιν αιτή¬ 
ματος τους. 

8. Οι εισαγωγείς, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
των αρμοδίων εθνικών αρχών, τους παρέχουν όλες τις 
πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για 
να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ΗΗΕ με το παρόν, 
στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και συνεργάζονται με 
τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, 
για τις ενέργειες που ενδεχομένως χρειάζονται ώστε 
να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση του ΗΗΕ που έχουν 
διαθέσει στην αγορά προς το παρόν. 

Άρθρο 8 

Υποχρεώσεις των διανομέων 

(άρθρο 10 της Οδηγίας) 

1. Όταν οι διανομείς θέτουν ΗΗΕ σε κυκλοφορία στην 
ελληνική αγορά, ενεργούν με τη δέουσα προσοχή όσον 


αφορά τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, ειδικότερα επαλη- 
θεύοντας ότι ο ΗΗΕ φέρει τη σήμανση ΟΕ, ότι συνο¬ 
δεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα στην ελληνική 
γλώσσα και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας 
έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις των παραγράφων 7 και 
8 του άρθρου 5 και της παραγράφου 4 του άρθρου 7. 

2. Εφόσον διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει 
ότι ΗΗΕ δεν συμμορφώνεται με το άρθρο 4, δεν διαθέτει 
τον ΗΗΕ στην αγορά, πριν εξασφαλίσει τη συμμόρφωσή 
του και ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή ή τον 
εισαγωγέα και τις αρμόδιες αρχές. 

3. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγους να πι¬ 
στεύουν ότι ΗΗΕ που έχουν θέσει σε κυκλοφορία στην 
αγορά δεν συμμορφώνεται με το παρόν εξασφαλίζουν 
αμέσως τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων 
ώστε ο ΗΗΕ να συμμορφωθεί, να αποσυρθεί ή να ανα¬ 
κληθεί, κατά περίπτωση, και ενημερώνουν αμέσως για 
το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών 
μελών στα οποία έχουν θέσει σε κυκλοφορία τον ΗΗΕ, 
παραθέτοντας λεπτομέρειες, ιδίως σχετικά με τη μη 
συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που ενδεχομέ¬ 
νως έλαβαν. 

4. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των αρμοδίων 
εθνικών αρχών, οι διανομείς τους παρέχουν όλες τις 
πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για 
να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ΗΗΕ με το παρόν, 
και συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήμα¬ 
τος των τελευταίων, στις ενέργειες που ενδεχομένως 
χρειάζονται ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση του 
ΗΗΕ που έχουν θέσει σε κυκλοφορία στην αγορά προς 
το παρόν. 

Αρθρο 9 

Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις 

των κατασκευαστών ισχύουν για τους εισαγωγείς 
και τους διανομείς 

(άρθρο 11 της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ) 

Ο εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευαστής 
για τους σκοπούς του παρόντος και υπέχει τις υποχρε¬ 
ώσεις του κατασκευαστή που απορρέουν από το άρθρο 
5, όταν διαθέτει ΗΗΕ στην αγορά με το όνομα ή το 
εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί ΗΗΕ που έχει ήδη δια¬ 
τεθεί στην αγορά κατά τρόπο που η συμμόρφωση προς 
τις επιβαλλόμενες απαιτήσεις μπορεί να επηρεαστεί. 

Άρθρο 10 

Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων 

(άρθρο 12 της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ) 

Οι οικονομικοί φορείς, επί μία δεκαετία από τη διά¬ 
θεση στην αγορά του ΗΗΕ εάν τους ζητηθεί, δηλώνουν 
στις αρμόδιες αρχές την ταυτότητα κάθε οικονομικού 
φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει ΗΗΕ, καθώς 
και κάθε οικονομικού φορέα στον οποίο έχουν προμη¬ 
θεύσει ΗΗΕ. 

Άρθρο 11 

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 

(άρθρο 13 της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ) 

1. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ βεβαιώνει ότι πληρού- 
νται αποδεδειγμένα οι απαιτήσεις του άρθρου 4. 

2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη δομή του υπο¬ 
δείγματος που παρατίθεται στο Παράρτημα VI, περι¬ 
λαμβάνει τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο ίδιο 
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Παράρτημα και επικαιροποιείται και μεταφράζεται στην 
ελληνική γλώσσα. Όταν άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία 
της ΕΕ απαιτεί την εφαρμογή μιας τουλάχιστον εξίσου 
αυστηρής διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης, 
η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του άρθρου 4 πα¬ 
ράγραφος 1 μπορεί να αποδειχθεί στο πλαίσιο εκείνης 
της διαδικασίας. Είναι δυνατόν να καταρτισθεί ενιαίος 
τεχνικός φάκελος. 

3. Με τη σύνταξη της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ ο 
κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμ¬ 
μόρφωση του ΗΗΕ προς το παρόν. 

Άρθρο 12 

Γενικές αρχές της σήμανσης ΟΕ 

(άρθρο 14 της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ) 

Η σήμανση ΟΕ υπόκειται στις γενικές αρχές του άρ¬ 
θρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 

Άρθρο 13 

Κανόνες και όροι τοποθέτησης της σήμανσης ΟΕ 

(άρθρο 15 της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ) 

1. Η σήμανση ΟΕ τίθεται στον τελικό ΗΗΕ ή στην πινακί¬ 
δα με τα στοιχεία του, κατά τρόπο ώστε να είναι εμφανής, 
ευανάγνωστη και ανεξίτηλη. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν 
ή δεν διασφαλίζεται λόγω της φύσης του ΗΗΕ, τοποθε¬ 
τείται στη συσκευασία και στα συνοδευτικά έγγραφα. 

2. Η σήμανση ΟΕ τίθεται προτού διατεθεί το προϊόν 
στην αγορά. 

3. Σε περίπτωση ανάρμοστης χρήσης της σήμανσης 
ΟΕ επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 16. 

Άρθρο 14 

Τεκμήριο συμμόρφωσης 

(άρθρο 16 της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ) 

1. Ελλείψει αποδείξεων περί του αντιθέτου, τεκμαίρε- 
ται ότι ο ΗΗΕ που φέρει τη σήμανση ΟΕ συμμορφώνεται 
με το παρόν. 

2. Τα υλικά, τα κατασκευαστικά στοιχεία και ο ΗΗΕ 
που έχουν αντεπεξέλθει επιτυχώς σε δοκιμές και με¬ 
τρήσεις που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις του άρθρου 4, ή που έχουν αξιολογηθεί 
σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα, τα στοιχεία των 
οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις του παρόντος. 

Άρθρο 15 

Εποπτεία της αγοράς και έλεγχος του ΗΗΕ 

(άρθρο 18 της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ) 

Οι αρμόδιες αρχές εποπτεύουν την αγορά σύμφωνα 
με τα άρθρα 15 έως 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
765/2008 και ειδικότερα: 

1. Πρωτοβάθμιος και Δευτεροβάθμιος έλεγχος διάθε¬ 
σης και κυκλοφορίας στην αγορά προϊόντων ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

α) Πρωτοβάθμιος Έλεγχος 

Η αρμόδια αρχή δύναται να προβαίνει σε έλεγχο των 
ΗΗΕ που διατίθενται και κυκλοφορούν στην αγορά 

Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος συνίσταται στην διερεύνηση 
ύπαρξης των προβλεπόμενων σημάνσεων, στοιχείων 
τεχνικού φακέλου, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου ή 
σήμανσης όπου προβλέπεται να συνοδεύει το προϊόν 
στο σημείο ελέγχου. 


Η μη ύπαρξη της παραπάνω σήμανσης ή/και των λοι¬ 
πών προβλεπομένων εγγράφων θεμελιώνει μη συμμόρ¬ 
φωση προς τους όρους του παρόντος και επιβάλλονται 
στους υπεύθυνους κυρώσεις κατά το άρθρο 16. 
β. Δευτεροβάθμιος Έλεγχος 

Η αρμόδια αρχή, προβαίνει σε δευτεροβάθμιο έλεγχο 
του προϊόντος, ελέγχοντας τη διαθεσιμότητα, την πλη¬ 
ρότητα ή/και την εγκυρότητα του περιεχομένου κάθε 
απαραίτητου παραστατικού, εγγράφου ή στοιχείου, 
όπως στοιχεία του τεχνικού φακέλου, εκθέσεις δοκι¬ 
μών, πιστοποιητικά συμμόρφωσης κ.λπ., όπως προβλέ- 
πεται στο παρόν ή/και στα αντίστοιχα εναρμονισμένα 
πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η μη ύπαρξη των 
παραπάνω εγγράφων συνεπάγεται τη μη συμμόρφωση 
προς τους όρους του παρόντος και επισύρει τις κυρώ¬ 
σεις κατά το άρθρο 16. 

γ. Εφόσον η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι το ελεγχό¬ 
μενο προϊόν συμμορφώνεται προς το περιεχόμενο των 
παραπάνω παραγράφων Ια ή/και 1β, τεκμαίρεται κατ’ 
αρχήν ότι το προϊόν νόμιμα διατίθεται και κυκλοφορεί 
στην αγορά. Το κριτήριο αυτό είναι μαχητό και δύναται 
να ανατραπεί με την διαδικασία της επαλήθευσης, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 
2. Τριτοβάθμιος (εργαστηριακός) έλεγχος 
α. Η αρμόδια αρχή δύναται, να προχωρήσει σε Τρι¬ 
τοβάθμιο (εργαστηριακό) έλεγχο για επαλήθευση του 
περιεχομένου των σημάνσεων ή των σχετικών εγγρά¬ 
φων τα οποία συνοδεύουν το προϊόν. 

β. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να παραδίδουν τα 
απαιτούμενα σε πλήθος δείγματα προϊόντος, προκειμέ- 
νου αυτά να ελεγχθούν, εφόσον τους ζητηθεί από την 
αρμόδια αρχή χωρίς καταβολή οικονομικού αντιτίμου. 
Οι υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά οφείλουν επίσης 
να επιτρέπουν στα εντεταλμένα κλιμάκια ελέγχου, την 
είσοδο στους χώρους κατασκευής, πώλησης ή αποθή¬ 
κευσης προϊόντος, να θέτουν στη διάθεσή τους οποιο- 
δήποτε στοιχείο τους ζητηθεί που έχει σχέση με την 
κατασκευή ή προέλευση ή την εν γένει κυκλοφορία 
του και να διευκολύνουν το έργο των οργάνων αυτών. 

γ. Το κλιμάκιο ελέγχου, παρουσία του υπευθύνου του 
ελεγχόμενου φορέα, δεσμεύει τα απαιτούμενα προς εξέ¬ 
ταση δείγματα. Εφόσον αυτό είναι εφικτό, το κλιμάκιο 
ελέγχου παραλαμβάνει τα δείγματα, με τα αντίστοιχα 
παραστατικά, διαφορετικά τα δείγματα παραμένουν 
δεσμευμένα στον ελεγχόμενο φορέα προκειμένου να 
ελεγχθούν, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 

ί. Ο απαιτούμενος αριθμός δειγμάτων, αποστέλλεται 
σε εργαστήριο όπως ορίζεται στις παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 28 του νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) για έλεγχο. 
Τα υπόλοιπα δείγματα παραμένουν δεσμευμένα μέχρι 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου. 

ϋ. Τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου πα- 
ραδίδονται στην αρμόδια αρχή, Εάν κατά τον εργαστη¬ 
ριακό αυτό έλεγχο του προϊόντος, τα αποτελέσματα 
είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος, τότε τα 
ελεγμένα δείγματα δεσμεύονται για μια τριετία και τα 
υπόλοιπα δείγματα αποδεσμεύονται και επιστρέφονται 
στον ενδιαφερόμενο ύστερα από σχετική αίτησή του. 

ίϋ. Εάν κατά τον προηγούμενο έλεγχο τα αποτελέσμα¬ 
τα δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του παρόντος, εκδίδε- 
ται απόφαση προσωρινής απαγόρευσης κυκλοφορίας 
και διάθεσης στην αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρο 16. 
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ίν. Ο ελεγχόμενος, κατόπιν ενστάσεώς του, δικαιού¬ 
ται να προβεί σε δεύτερο εργαστηριακό έλεγχο των 
δεσμευμένων δειγμάτων του προϊόντος, με έξοδά του, 
σε εργαστήριο όπως ορίζεται στις παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 28 του νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86). Εάν κατά το 
δεύτερο εργαστηριακό έλεγχο τα αποτελέσματα είναι 
διαφορετικά από του πρώτου, η αρμόδια αρχή αποστέλ¬ 
λει σε εργαστήριο του άρθρου 28 του νόμου 4072/2012 
(ΦΕΚ Α' 86), της επιλογής της, τα αποτελέσματα του 
οποίου θεωρούνται δεσμευτικά, τόσο για τον ελεγχό¬ 
μενο όσο και για την αρμόδια αρχή. Ανάλογα με τα 
αποτελέσματα του τελευταίου εργαστηριακού ελέγχου, 
εκδίδεται η σχετική απόφαση είτε οριστικής απαγό¬ 
ρευσης της κυκλοφορίας του προϊόντος ή/και επιβολής 
κυρώσεων, είτε άρσης της προσωρινής απαγόρευσης, 
οπότε επιτρέπεται πλέον η ελεύθερη κυκλοφορία του. 

3. Οι παραπάνω έλεγχοι των παρ. Ια, Ι.β ή 2α του πα¬ 
ρόντος άρθρου, δύνανται να διενεργούνται είτε κατόπιν 
αιτιολογημένης και επώνυμης καταγγελίας είτε αυτε- 
πάγγελτα. Για την ευρεία και αποτελεσματική εφαρμογή 
των ελεγκτικών μηχανισμών οι υπηρεσίες της Γ ενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας μπορούν να συνεργάζονται 
και να συμμετέχουν από κοινού σε ελέγχους με όλες 
τις συναρμόδιες εποπτικές αρχές, όπως το Γ ενικό Χη¬ 
μείο του Κράτους, τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων κ.ά. 
σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) 

Άρθρο 16 
Κυρώσεις 

(άρθρο 23 της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ) 

1. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας κατά του έννοια 
του άρθρου 3, θέτει στην αγορά προϊόν που δεν συμ¬ 
μορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος τιμωρείται 
με πρόστιμο μέχρι και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. 
Ειδικότερα: 

α. Με πρόστιμο από πεντακόσια (500) Ευρώ μέχρι και 
δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά κατηγορία ελεγχόμενου 
προϊόντος τιμωρείται ο οικονομικός φορέας, κατά την 
έννοια του άρθρου 3, ο οποίος κατά τον πρωτοβάθμιο 
έλεγχο διαπιστώνεται ότι διαθέτει προϊόντα χωρίς σή¬ 
μανση και οδηγίες χρήσης. 

β. Με πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ μέχρι 
και σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ τιμωρείται ο οικονο¬ 
μικός φορέας κατά του έννοια του άρθρου 3, ο οποίος 
κατά τον δευτεροβάθμιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι διέ¬ 
θετε προϊόν με σήμανση, χωρίς όμως να διαθέτει τον 
αντίστοιχο προβλεπόμενο τεχνικό φάκελο/τεκμηρίωση. 

γ. Με πρόστιμο τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ μέχρι και 
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ τιμωρείται ο οικονομι¬ 
κός φορέας κατά την έννοια του άρθρου 3, ο οποίος 
κατά τον τριτοβάθμιο έλεγχο διαπιστώνεται ότι διέθεσε 
προϊόν το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις 
του παρόντος. 

δ. Σε περίπτωση υποτροπής οι παραβάτες τιμωρού¬ 
νται με πρόστιμο διπλάσιο του αρχικού. 

2.. Τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται κατόπιν εισή¬ 
γησης της Αρμόδιας Αρχής με αιτιολογημένη απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο¬ 
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από κλήση σε 
ακρόαση του υπόχρεου σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6 τουν.2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45). 

3. Πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει του παρόντος βεβαι¬ 
ώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 


διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και πιστώ¬ 
νονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς σύμφωνα με 
τις ειδικότερες διατάξεις. Ο ενδιαφερόμενος προσκομί¬ 
ζει στην αρμόδια αρχή το αποδεικτικό κατάθεσης εντός 
τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της 
απόφασης προστίμου. 

4. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι¬ 
κτύων είναι δυνατό να επιβάλλεται προσωρινή απα¬ 
γόρευση της κυκλοφορίας και διάθεσης στην αγορά 
ή απόφαση οριστικής απαγόρευσης ή/και απόσυρσης, 
ανάλογα, στην περίπτωση που το ελεγχόμενο προϊόν 
θεωρηθεί ότι δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις 
του παρόντος. 

5. Οι αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλονται οι ανω¬ 
τέρω κυρώσεις κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους 
υπόχρεους με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία 
(ΐαχ). 

6. Κάθε ελεγχόμενος δικαιούται να υποβάλει, κατά της 
απόφασης επιβολής κυρώσεων αιτιολογημένη ένσταση 
εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της 
απόφασης, Σε περίπτωση που η κύρωση επιβάλλεται 
μετά από τον πρώτο εργαστηριακό έλεγχο της παρ. 2 
γί του προηγούμενου άρθρου, ο ελεγχόμενος υπόχρεος 
δύναται να ζητάει με την ένσταση να επανελεχθεί, με 
έξοδά του, το προϊόν από εργαστήριο, όπως ορίζεται 
στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 28 του νόμου 4072/2012 
(ΦΕΚ Α' 86). 

Σε περίπτωση μη υποβολής ένστασης κατά την από¬ 
φασης προσωρινής απαγόρευσης της κυκλοφορίας και 
διάθεσης στην αγορά εντός της ως άνω προθεσμίας, 
απαγορεύεται οριστικά η κυκλοφορία του συγκεκρι¬ 
μένου προϊόντος στην αγορά και αποσύρεται από την 
κυκλοφορία. 

7. Κάθε ελεγχόμενος εντός δέκα (10) ημερών από την 
παραλαβή της απόφασης, ενημερώνει με υπεύθυνη δή¬ 
λωσή του την για την εκτέλεση της απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας από την αγορά. Στη δήλωσή του οφείλει 
να αναφέρει το πλήθος του υλικού του οποίου απα¬ 
γορεύτηκε η κυκλοφορία και τον ακριβή χώρο (οδό, 
αριθμό) της αποθήκευσης αυτού. 

Η αρμόδια αρχή μπορεί όποτε κρίνει σκόπιμο να προ¬ 
βεί στον έλεγχο της πραγματοποίησης της οριστικής 
απαγόρευσης κυκλοφορίας ή/και απόσυρσης, μετά από 
τον οποίο συντάσσει πρωτόκολλο ελέγχου που προ¬ 
συπογράφεται και από τον ενδιαφερόμενο. Το προϊόν 
που απαγορεύθηκε δεν μπορεί πλέον να διατεθεί στην 
αγορά. 

8. Στην περίπτωση απόφασης οριστικής απαγόρευσης 
κυκλοφορίας ή/και απόσυρσης, εάν ο υπόχρεος ελεγχό¬ 
μενος δεν ενημερώσει την αρμόδια αρχή για την εκτέλε¬ 
ση της απόφασης τιμωρείται με επιπλέον πρόστιμο έως 
και δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ που επιβάλλεται κατόπιν 
εισήγησης της αρμόδιας αρχής με αιτιολογημένη από¬ 
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

9. Όλες οι παραπάνω διατάξεις δεν θίγουν την αρμο¬ 
διότητα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων περί επι¬ 
βολής κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των κατ' 
ιδίαν διατάξεων περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
περιλαμβανομένων των ίη νίίΐΌ διαγνωστικών και των 
ενεργών εμφυτεύσιμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 
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Άρθρο 17 
Αρμόδιες Αρχές 

1. Κατ’ εξοχήν αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος είναι η 4η Διεύθυνση Κλαδι¬ 
κής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι¬ 
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

2. Ειδικά για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα περιλαμ¬ 
βανόμενων των ίπ νιΐω διαγνωστικών ιατροτεχνολογι- 
κών προϊόντων και των ενεργών εμφυτεύσιμων ιατρο- 
τεχνολογικών προϊόντων, αρμόδια αρχή είναι ο Εθνικός 
Οργανισμός Φαρμάκων. 

3. Για τους σκοπούς του ελέγχου της αγοράς προϊό¬ 
ντων και κατά περίπτωση όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο 
από τις αρμόδιες αρχές των παραγράφων 1 και 2 μπορεί 
να ζητείται η συνδρομή της μίας αρχής από την άλλη, 
καθώς και από το Γενικό Χημείο του Κράτους, άλλες 
υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως Υπηρεσίες του Υπουρ¬ 
γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα¬ 
γής, Δ.Ο.Υ., Υπηρεσίες Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου 
Οικονομικών, Τελωνεία, Ελληνική Αστυνομία, Επιμελητή¬ 
ρια, Υπηρεσίες Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης κ.α., τηρουμένου κατά περίπτωση του απορρήτου, 
για την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων ή/ 
και την διάθεση προσωπικού για τον επιτόπιο έλεγχο 
της υπεύθυνης επιχείρησης/προσώπου. 

Αρθρο 18 

Τροποποίηση Παραρτημάτων 

Τα Παραρτήματα II, III και IV του παρόντος είναι δυνα¬ 
τόν να τροποποιούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο¬ 
ρών και των συναρμόδιων υπουργών σε συμμόρφωση 
με πράξεις της ΕΕ. 

Αρθρο 19 

Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις 

(άρθρο 26 της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ) 

1. Ο τίτλος του π.δ. 117/2004 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλε¬ 
κτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Συμβου¬ 
λίου της 27ης Ιανουάριου 2003». 

2. Το άρθρο 1 του π.δ. 117/2004 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Με το παρόν αποσκοπείται η εφαρμογή των δια¬ 
τάξεων των άρθρων 12 και 13 του ν. 1650/1986, καθώς 
και των άρθρων 15,16,17,18 και 24 του ν.2939/2001 και 
συγχρόνως η συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδη¬ 
γίας 2002/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουάριου 
2003 "σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού" που έχει δημοσιευθεί στην 
Ελληνική Γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευ¬ 


ρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΙ_ 37/13-2-2003), ώστε με την 
κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας αποβλή¬ 
των από είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΑΗ-ΗΕ), και επιπλέον με την επαναχρησιμοποίηση, την 
ανακύκλωση και άλλες μορφές αξιοποίησης των απο¬ 
βλήτων αυτών, να μειώνεται η ποσότητα των αποβλή¬ 
των προς διάθεση, σύμφωνα με τους στόχους και τις 
γενικές αρχές του ν. 2939/2001 (άρθρα 1 και 4) καθώς 
και να βελτιώνεται η περιβαλλοντική επίδοση όλων των 
οικονομικών παραγόντων που συμμετέχουν στον κύ¬ 
κλο ζωής του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
όπως παραδείγματος χάριν, παραγωγών, διανομέων και 
καταναλωτών, και κυρίως των φορέων που σχετίζονται 
άμεσα με την επεξεργασία των αποβλήτων ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού». 

Αρθρο 20 

Τελική διάταξη 

Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, καταργείται το 
π.δ. 117/2004 κατά το μέρος που περιέχει συμμόρφωση 
προς την Οδηγία 2002/95 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουάριου 2003 σχετικά 
με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών σε ήδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Κατηγορίες ΗΗΕ που καλύπτει το παρόν 

(Παράρτημα I της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ) 

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές 

2. Μικρές οικιακές συσκευές 

3. Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών και τηλε¬ 
πικοινωνιών 

4. Καταναλωτικά είδη 

5. Είδη φωτισμού 

6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία 

7. Παιχνίδια και εξοπλισμός αναψυχής και αθλητισμού 

8. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

9. '0ργανα παρακολούθησης και ελέγχου, συμπεριλαμ¬ 
βανομένων των βιομηχανικών 

10. Αυτόματοι διανομείς 

11. Αλλα είδη ΗΗΕ που δεν καλύπτονται από καμία από 
τις ανωτέρω κατηγορίες 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμό, αναφερόμε- 
νες στο άρθρο 4 παράγραφος 1, και μεγίστη ανεκτή 
συγκέντρωση κατά βάρος ομοιογενούς υλικού 

(Παράρτημα II της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ) 

Μόλυβδος (0,1 %) 

Υδράργυρος (0,1 %) 

Κάδμιο (0,01 %) 

Εξασθενές χρώμιο (0,1 %) 

Πολυβρωμοδιφαινύλια (ΡΒΒ) (0,1 %) 

Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (ΡΒϋΕ) (0,1 %) 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


2217 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Εφαρμογές που εξαιρούνται από την απαγόρευση που προβλέπει το άρθρο 4 παράγραφος 1 

(Παράρτημα III της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2012/50/ΕΕ και 2012/51/ΕΕ) 


1 

Υδράργυρος σε (συμπαγείς) λαμπτήρες φθορισμού, σε ποσό¬ 
τητα που δεν υπερβαίνει (ανά καυστήρα): 


1(α) 

Για σκοπούς γενικού φωτισμού < 30 \Λ/: 5 πιρ 

Λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 201Τ μετά τις 31 
Δεκεμβρίου 2011 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2012 επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 3,5 
πιρ ανά καυστήρα· μετά τις 31 Δεκεμβρί¬ 
ου 2012 επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
2,5 πιρ ανά καυστήρα 

1(β) 

Για σκοπούς γενικού φωτισμού > 30 νν και < 50 \Λ/: 5 πιρ 
Λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 201Τ μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 3,5 πιρ ανά καυστήρα 

Λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 201Τ μετά τις 31 
Δεκεμβρίου 2011 επιτρέπεται να χρησιμο¬ 
ποιούνται 3,5 πιρ ανά καυστήρα 

1(Υ) 

Για σκοπούς γενικού φωτισμού > 50\Ν και < 150 \Ν: 5 πιρ 


1(δ) 

Για σκοπούς γενικού φωτισμού > 150 \Λ/: 15 πιρ 


1(ε) 

Γ ια σκοπούς γενικού φωτισμού με λαμπτήρες κυκλικού ή τε¬ 
τραγωνικού σχήματος και διάμετρο σωλήνα < 17 πιπι 

Απεριόριστη χρήση έως τις 31 Δεκεμ¬ 
βρίου 2011' μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 7 πιρ 
ανά καυστήρα 

1(στ) 

Για ειδικούς σκοπούς: 5 πιρ 


2(α) 

Υδράργυρος σε λαμπτήρες φθορισμού δύο καλύκων για σκο¬ 
πούς γενικού φωτισμού, σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει 
(ανά λαμπτήρα): 


2(α)(1) 

Σε τριφωσφορικούς λαμπτήρες με συνήθη διάρκεια ζωής και 
διάμετρο σωλήνα < 9 πιπι (π.χ. Τ2): 5 πιρ 

Λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 201Τ μετά τις 
31 Δεκεμβρίου 2011 επιτρέπεται να χρη¬ 
σιμοποιούνται 4 πιρ ανά λαμπτήρα 

2(α)(2) 

Σε τριφωσφορικούς λαμπτήρες με συνήθη διάρκεια ζωής και 
διάμετρο σωλήνα > 9 πιπι και < 17 πιπι (π.χ. Τ5): 5 πιρ 

Λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011" μετά τις 
31 Δεκεμβρίου 2011 επιτρέπεται να χρη¬ 
σιμοποιούνται 3 πιρ ανά λαμπτήρα 

2(α)(3) 

Σε τριφωσφορικούς λαμπτήρες με συνήθη διάρκεια ζωής και 
διάμετρο σωλήνα > 17 πιπι και < 28 πιπι (π.χ. Τ8): 5 πιρ 

Λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011" μετά τις 31 
Δεκεμβρίου 2011 επιτρέπεται να χρησιμο¬ 
ποιούνται 3,5 πιρ ανά λαμπτήρα 

2(α)(4) 

Σε τριφωσφορικούς λαμπτήρες με συνήθη διάρκεια ζωής και 
διάμετρο σωλήνα > 28 πιπι (π.χ. Τ12): 5 πιρ 

Λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2012' μετά τις 
31 Δεκεμβρίου 2012 επιτρέπεται να χρη¬ 
σιμοποιούνται 3,5 πιρ ανά λαμπτήρα 

2(α)(5) 

Σε τριφωσφορικούς λαμπτήρες μακράς διάρκειας ζωής (> 25 
000 Μ): 8 πιρ 

Λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011" μετά τις 
31 Δεκεμβρίου 2011 επιτρέπεται να χρη¬ 
σιμοποιούνται 5 πιρ ανά λαμπτήρα 

2(β) 

Υδράργυρος στους λοιπούς λαμπτήρες φθορισμού, σε ποσό¬ 
τητα που δεν υπερβαίνει (ανά λαμπτήρα): 


2(β)(1) 

Σε γραμμικούς λαμπτήρες αλογονοφωσφορικών αλάτων με 
διάμετρο σωλήνα > 28 πιπι (π.χ. Τ10 και Τ12): 10 πιρ 

Λήγει στις 13 Απριλίου 2012 

2(β)(2) 

Σε μη γραμμικούς λαμπτήρες (ανεξαρτήτως διαμέτρου): 15 πιρ 

Λήγει στις 13 Απριλίου 2016 

2(β)(3) 

Σε μη γραμμικούς τριφωσφορικούς λαμπτήρες με διάμετρο 
σωλήνα > 17 πιπι (π.χ. Τ9) 

Απεριόριστη χρήση έως τις 31 Δεκεμ¬ 
βρίου 2011' μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 15 πιρ 
ανά λαμπτήρα 

2(β)(4) 

Σε λαμπτήρες για σκοπούς γενικού και ειδικού φωτισμού (π.χ. 
επαγωγικοί λαμπτήρες) 

Απεριόριστη χρήση έως τις 31 Δεκεμ¬ 
βρίου 2011' μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 15 πιρ 
ανά λαμπτήρα 
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3 

Υδράργυρος σε λαμπτήρες φθορισμού ψυχρής καθόδου (οοΙά 
οαΙΙιοάθ ίΙυοΓθεοθηΙ Ιαπηρε, (ΧΕΙ) και σε λαμπτήρες φθορισμού 
εξωτερικού ηλεκτροδίου (θχΙθιτιηΙ θΙθοΙγο0θ ίΙυοΓθεοθηΙ Ιεπιρε, 
ΕΕΡ1_) για ειδικούς σκοπούς, σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει 
(ανά λαμπτήρα): 


3(α) 

Βραχείς λαμπτήρες (< 500 πιπι) 

Απεριόριστη χρήση έως τις 31 Δεκεμ¬ 
βρίου 2011' μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 3,5 πιρ 
ανά λαμπτήρα 

3(β) 

Μεσαίου μήκους λαμπτήρες (> 500 πιπι και < 1.500 πιπι) 

Απεριόριστη χρήση έως τις 31 Δεκεμ¬ 
βρίου 2011' μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 5 πιρ 
ανά λαμπτήρα 

3(γ) 

Λαμπτήρες μεγάλου μήκους (> 1.500 πιπι) 

Απεριόριστη χρήση έως τις 31 Δεκεμ¬ 
βρίου 2011' μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 13 πιρ 
ανά λαμπτήρα 

4(α) 

Υδράργυρος σε λοιπούς λαμπτήρες εκκενώσεως χαμηλής 
πίεσης (ανά λαμπτήρα) 

Απεριόριστη χρήση έως τις 31 Δεκεμ¬ 
βρίου 201Τ μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 15 πιρ 
ανά λαμπτήρα 

4(β) 

Υδράργυρος σε λαμπτήρες (ατμού) νατρίου υψηλής πίεσης 
για σκοπούς γενικού φωτισμού, σε ποσότητα που δεν υπερ¬ 
βαίνει (ανά καυστήρα) σε λαμπτήρες με βελτιωμένο δείκτη 
χρωματικής απόδοσης Β3 > 60: 


4(β)-Ι 

Ρ < 155 νν 

Απεριόριστη χρήση έως τις 31 Δεκεμ¬ 
βρίου 2011' μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 30 πιρ 
ανά καυστήρα 

4(β)-ΙΙ 

155 νν < Ρ < 405 νν 

Απεριόριστη χρήση έως τις 31 Δεκεμ¬ 
βρίου 2011' μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 40 πιρ 
ανά καυστήρα 

4(β)-ΙΙΙ 

Ρ > 405 νν 

Απεριόριστη χρήση έως τις 31 Δεκεμ¬ 
βρίου 2011' μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 40 πιρ 
ανά καυστήρα 

4(Υ) 

Υδράργυρος σε λοιπούς λαμπτήρες (ατμού) νατρίου υψηλής 
πίεσης για σκοπούς γενικού φωτισμού, σε ποσότητα που δεν 
υπερβαίνει (ανά καυστήρα): 


4(γ)-Ι 

Ρ < 155 νν 

Απεριόριστη χρήση έως τις 31 Δεκεμ¬ 
βρίου 2011' μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 25 πιρ 
ανά καυστήρα 

4(Υ)-ΙΙ 

155 νν < Ρ < 405 νν 

Απεριόριστη χρήση έως τις 31 Δεκεμ¬ 
βρίου 2011' μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 30 πιρ 
ανά καυστήρα 

4(γ)-ΙΙΙ 

Ρ > 405 νν 

Απεριόριστη χρήση έως τις 31 Δεκεμ¬ 
βρίου 2011' μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 40 πιρ 
ανά καυστήρα 

4(δ) 

Υδράργυρος σε λαμπτήρες (ατμού) υδραργύρου υψηλής πίε¬ 
σης (ΗίρΙι ΡΓβεευΓθ ΜθΐΌυΓγ νερους ΗΡΜΥ) 

Λήγει στις 13 Απριλίου 2015 
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4(ε) 

Υδράργυρος σε λαμπτήρες αλογονιδίων μετάλλων (πισίαΐ 
άαΐίάθ, ΜΗ) 


4(στ) 

Υδράργυρος σε λοιπούς λαμπτήρες εκκενώσεως για ειδι¬ 
κούς σκοπούς οι οποίοι δεν αναφέρονται ειδικά στο παρόν 
παράρτημα 


5(α) 

Μόλυβδος στο γυαλί καθοδικών λυχνιών 


5(β) 

Μόλυβδος στο γυαλί λαμπτήρων φθορισμού, σε ποσότητα 
που δεν υπερβαίνει 0,2 % κατά βάρος 


6(α) 

Μόλυβδος ως συστατικό κραμάτων χάλυβα για μηχανουργική 
κατεργασία και επιψευδαργυρωμένου (γαλβανισμένου) χάλυ¬ 
βα, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 0,35 % 


6(β) 

Μόλυβδος ως συστατικό κραμάτων αλουμινίου για μηχανουρ- 
γική κατεργασία, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε μόλυβδο 
έως 0,4 % 


6(Υ) 

Κράματα χαλκού, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε μόλυβδο 
έως 4 % 


7(α) 

Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα τύπου «υψηλής θερμο¬ 
κρασίας τήξης» (δηλαδή κράματα μολύβδου με κατά βάρος 
περιεκτικότητα σε μόλυβδο τουλάχιστον 85 %) 


7(β) 

Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα για κολλήσεις για εξυ- 
πηρετητές (διακομιστές), συστήματα αποθήκευσης και συ¬ 
στήματα αποθήκευσης με συστοιχίες, εξοπλισμό υποδομής 
δικτύων για μεταγωγή, σηματοδοσία, διαβίβαση και διαχείριση 
δικτύου τηλεπικοινωνιών 


7(Υ)-Ι 

Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία που πε¬ 
ριέχουν μόλυβδο σε γυαλί ή κεραμικό πλην των διηλεκτρικών 
κεραμικών πυκνωτών, π.χ. πιεζοηλεκτρονικές διατάξεις, ή σε 
γυάλινη ή κεραμική μήτρα 


7(Υ)-ΙΙ 

Μόλυβδος σε διηλεκτρικό κεραμικό πυκνωτών για ονομαστι¬ 
κή τάση 125 V εναλλασσόμενου ρεύματος ή 250 V συνεχούς 
ρεύματος ή υψηλότερη 


7(Υ)-ΙΙΙ 

Μόλυβδος σε διηλεκτρικό κεραμικό πυκνωτών για ονομαστική 
τάση χαμηλότερη των 125 V εναλλασσόμενου ρεύματος ή 250 
V συνεχούς ρεύματος 

Λήγει την 1η Ιανουάριου 2013 και μετά 
την ημερομηνία αυτή επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται σε ανταλλακτικά ΗΗΕ 
που διατίθενται στην αγορά πριν από 
την 1η Ιανουάριου 2013 

7(γ)-ΐν 

Μόλυβδος σε διηλεκτρικά κεραμικά υλικά μολύβδου-ζιρκονίου- 
τιτανίου (ΡΖΤ) για πυκνωτές που αποτελούν τμήμα ολοκλη¬ 
ρωμένων κυκλωμάτων ή αυτοτελών ημιαγωγών 

Λήγει στις 21 Ιουλίου 2016 

8(α) 

Κάδμιο και οι ενώσεις του σε συσσωματωμένους (ροΙΙθΙ) θερ¬ 
μικούς διακόπτες μιας χρήσης 

Λήγει την 1η Ιανουάριου 2012 και μετά την 
ημερομηνία αυτή επιτρέπεται να χρησι¬ 
μοποιούνται σε ανταλλακτικά ΗΗΕ που 
διατίθενται στην αγορά πριν από την 1η 
Ιανουάριου 2012 

8(β) 

Κάδμιο και οι ενώσεις του σε ηλεκτρικές επαφές 


9 

Εξασθενές χρώμιο ως αντιδιαβρωτικό του ψυκτικού συστή¬ 
ματος από ανθρακούχο χάλυβα στα ψυγεία απορρόφησης, 
έως ποσοστό 0,75 % κατά βάρος του ψυκτικού διαλύματος 


9(β) 

Μόλυβδος σε περιβλήματα και δακτυλίους εδράνων για αερο¬ 
συμπιεστές που περιέχουν αντιψυκτικό και χρησιμοποιούνται 
σε εφαρμογές θέρμανσης, αερισμού, κλιματισμού και ψύξης 
(ΗΥΑΟΗ) 
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11(α) 

Μόλυβδος που χρησιμοποιείται σε συστήματα συζευκτήρων 
με ακίδες ενσφήνωσης τύπου 0 


11(β) 

Μόλυβδος που χρησιμοποιείται σε συστήματα συζευκτήρων 
με ακίδες ενσφήνωσης πλην του τύπου 0 

Λήγει την 1η Ιανουάριου 2013 και μετά 
την ημερομηνία αυτή επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται σε ανταλλακτικά ΗΗΕ 
που διατίθενται στην αγορά πριν από 
την 1η Ιανουάριου 2013 

12 

Μόλυβδος ως υλικό επίστρωσης για τον δακτύλιο 0 του δο- 
μοστοιχείου θερμικής αγωγιμότητας (ΤΟΜ) 

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε 
ανταλλακτικά ΗΗΕ που διατίθενται στην 
αγορά πριν από τις 24 Σεπτεμβρίου 2010 

13(α) 

Μόλυβδος σε λευκό γυαλί που χρησιμοποιείται για οπτικές 
εφαρμογές 


13(β) 

Κάδμιο και μόλυβδος σε γυαλί φίλτρων και γυαλί που χρησι¬ 
μοποιείται για πρότυπα συντελεστή ανάκλασης 


14 

Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα για κολλήσεις αποτελού- 
μενα από περισσότερα των δύο στοιχείων για σύνδεση μεταξύ 
των ακροδεκτών και του πακέτου των μικροεπεξεργαστών, 
με περιεκτικότητα σε μόλυβδο άνω του 80 % και κάτω του 
85 % κατά βάρος 

Έληξε την 1η Ιανουάριου 2011 και μετά 
την ημερομηνία αυτή επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται σε ανταλλακτικά ΗΗΕ 
που διατίθενται στην αγορά πριν από 
την 1η Ιανουάριου 2011 

15 

Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα με σκοπό την ολοκλή¬ 
ρωση εκμεταλλεύσιμης ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ μήτρας 
και φορέα ημιαγωγού σε μονολιθικά (ΙΙίρ οίτίρ) ολοκληρωμένα 
κυκλώματα 


16 

Μόλυβδος σε ευθύγραμμους λαμπτήρες πυράκτωσης με πε¬ 
ρίβλημα επικαλυμμένο με πυριτική ένωση 

Λήγει την 1η Σεπτεμβρίου 2013 

17 

Αλογονούχος μόλυβδος ως παράγων ακτινοβόλησης σε λα¬ 
μπτήρες εκκενώσεως υψηλής έντασης (ΗΟ) που χρησιμοποι¬ 
ούνται σε επαγγελματικές εφαρμογές της φωτογραφικής 
αναπαραγωγής 


18(α) 

Μόλυβδος ως ενεργοποιητής στη φθορίζουσα σκόνη (περιεκτι¬ 
κότητα σε μόλυβδο 1 % κατά βάρος ή μικρότερη) λαμπτήρων 
εκκένωσης, εφόσον χρησιμοποιούνται ως λαμπτήρες ειδικών 
εφαρμογών που περιέχουν φωσφορίζουσες ουσίες όπως η 
3Μ3 [(5 γ,Β 3) 2 Μρ3ί 2 0 7:Ρό] για αναπαραγωγή με εκτύπωση 
άίβζο, στη λιθογραφία, σε παγίδες εντόμων, φωτοχημικές 
διεργασίες και διεργασίες στερεοποίησης 

Έληξε την 1η Ιανουάριου 2011 

18(β) 

Μόλυβδος ως ενεργοποιητής στη φθορίζουσα σκόνη (περιεκτι¬ 
κότητα σε μόλυβδο 1 % κατά βάρος ή μικρότερη) λαμπτήρων 
εκκένωσης, εφόσον χρησιμοποιούνται ως λάμπες σολάριουμ 
που περιέχουν φωσφορίζουσες ουσίες όπως η Β3Ρ (Βθ3ί 2 
0 5:Ρό) 


19 

Μόλυβδος με τη μορφή ΡόΒίβη-Ηρ και ΡόΙηβη-Ηρ σε ειδικές 
συστάσεις ως κύριο αμάλγαμα και με τη μορφή Ρόβη-Ηρ ως 
επικουρικό αμάλγαμα σε πολύ συμπαγείς λαμπτήρες εξοικο¬ 
νόμησης ενέργειας (Ε3Ι) 

Λήγει την 1η Ιουνίου 2011 

20 

Οξείδιο μολύβδου σε γυαλί που χρησιμοποιείται για τη συνέ¬ 
νωση των εμπρόσθιων και οπίσθιων υποστρωμάτων σε επίπε¬ 
δους λαμπτήρες φθορισμού που χρησιμοποιούνται σε οθόνες 
υγρών κρυστάλλων (ΙΧϋ) 

Λήγει την 1η Ιουνίου 2011 

21 

Μόλυβδος και κάδμιο σε τυπογραφικές μελάνες για τη σμάλ- 
τωση βοριοπυριτικού γυαλιού ή κοινού γυαλιού 


23 

Μόλυβδος σε φινιρίσματα κατασκευαστικών στοιχείων λεπτού 
(μικρού) βήματος 0,65 πιπι κατ’ ανώτατο όριο 

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε 
ανταλλακτικά ΗΗΕ που θα διατεθούν 
στην αγορά πριν από τις 24 Σεπτεμβρί¬ 
ου 2010 
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24 

Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα για ετερογενή συγκόλ¬ 
ληση σε μηχανικά κατεργασμένες δισκοειδείς και επίπεδες 
συστοιχίες διάτρητων κεραμικών πολυστρωματικών πυκνω¬ 
τών 


25 

Οξείδιο του μολύβδου σε οθόνες 5Εϋ (απεικόνιση με επιφανει¬ 
ακή αγωγιμότητα προκαλούμενη από εκπομπή ηλεκτρονίων) 
χρησιμοποιούμενο σε δομικά στοιχεία, ιδίως στο στεγανωτικό 
υαλότριμμα και δακτύλιο υαλοτρίμματος 


26 

Οξείδιο του μολύβδου στο γυάλινο περίβλημα των λαμπτήρων 
ιώδους-μελανού φωτός (ΒΙΒ) 

Λήγει την 1η Ιουνίου 2011 

27 

Κράματα μολύβδου ως συγκολλητικά κράματα για μορφο- 
τροπείς που χρησιμοποιούνται σε μεγάφωνα υψηλής ισχύος 
(που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν πολλές ώρες σε 
στάθμη ακουστικής ισχύος 125 άΒ 3ΡΙ_ και άνω) 

Έληξε στις 24 Σεπτεμβρίου 2010 

29 

Μόλυβδος σε κρύσταλλα, όπως ορίζονται στο παράρτημα 1 
(κατηγορίες 1, 2, 3 και 4) της οδηγίας 69/493/ΕΟΚ του Συμ¬ 
βουλίου (1) 


30 

Κράματα καδμίου ως ηλεκτρικοί/μηχανικοί σύνδεσμοι συγκόλ¬ 
λησης των ηλεκτρικών αγωγών οι οποίοι είναι τοποθετημέ¬ 
νοι απευθείας στο φωνητικό πηνίο των μορφοτροπέων που 
χρησιμοποιούνται στα μεγάφωνα υψηλής ισχύος με στάθμες 
ηχητικής πίεσης τουλάχιστον 100 άΒ (Α) 


31 

Μόλυβδος σε συγκολλητικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε 
επίπεδους λαμπτήρες φθορισμού δίχως υδράργυρο (που χρη¬ 
σιμοποιούνται, για παράδειγμα, σε οθόνες υγρών κρυστάλ¬ 
λων, διακοσμητικά φωτιστικά ή σε βιομηχανικές εφαρμογές 
φωτισμού) 


32 

Οξείδια μολύβδου σε στεγανωτικό υαλότριμμα για παράθυρα 
πηγών λέιζερ αργού και κρυπτού 


33 

Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα για ετερογενή συγκόλ¬ 
ληση λεπτών καλωδίων χαλκού διαμέτρου έως και 100 μπι 
στους μετασχηματιστές ισχύος 


34 

Μόλυβδος σε μεταλλοκεραμικούς πυκνωτές ποτενσιομέ- 
τρων 


36 

Υδράργυρος που χρησιμεύει ως αναστολέας καθοδικού ψε¬ 
κασμού σε οθόνες πλάσματος συνεχούς ρεύματος, με συγκέ¬ 
ντρωση υδραργύρου έως και 30 πιρ ανά οθόνη 

Έληξε την 1η Ιουλίου 2010 

37 

Μόλυβδος στη στοιβάδα επίστρωσης διόδων υψηλής τάσης 
από γυαλί με βορικό ψευδάργυρο 


38 

Κάδμιο και οξείδιο του καδμίου σε παχύστρωμες πάστες που 
χρησιμοποιούνται στο οξείδιο του βηρυλλίου που είναι συν- 
δεδεμένο με αλουμίνιο 


39 

Κάδμιο σε ΙΙ-Ν/Ι ΕΕϋ μετατροπής χρώματος (< 10 μς Οά ανά πιπι 

2 φωτοεκπέμπουσας επιφάνειας) προς χρήση σε συστήματα 
στερεός κατάστασης για φωτισμό και απεικόνιση 

Λήγει την 1η Ιουλίου 2014 

40 

Κάδμιο σε φωτοαντιστάσεις για αναλογικούς οπτικούς συζεύ- 
κτες (ορίοοουρίθή που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές για 
επαγγελματικό εξοπλισμό ήχου 

Λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Εφαρμογές οι οποίες εξαιρούνται από τον περιορισμό που επιβάλλει το άρθρο 4 παράγραφος 1 
και αφορούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα και όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 

(Παράρτημα IV της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ) 

Εξοπλισμός που χρησιμοποιεί ή ανιχνεύει ιονίζουσες ακτινοβολίες 

1. Μόλυβδος, κάδμιο και υδράργυρος σε ανιχνευτές ιονίζουσας ακτινοβολίας 

2. Μολύβδινα έδρανα λυχνιών ακτινών X 

3. Μόλυβδος σε συσκευές ενίσχυσης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας: πλάκα μικροδιαύλων και τριχοειδής 
πλάκα 

4. Μόλυβδος σε συνδετικό υαλότριμμα λυχνιών ακτινών X και ενισχυτών εικόνας και μόλυβδος σε συνδετικό 
υαλότριμμα για τη συναρμολόγηση πηγών λέιζερ αερίου και για σωλήνες κενού που μετατρέπουν ηλεκτρο- 
μαγνητική ακτινοβολία σε ηλεκτρόνια 

5. Μόλυβδος για θωράκιση από ιονίζουσα ακτινοβολία 

6. Μόλυβδος σε δοκίμια ακτινών X 

7. Κρύσταλλοι στεατικού μολύβδου για περίθλαση ακτινών X 

8. Πηγή ραδιενεργών ισοτόπων καδμίου για φορητά φασματόμετρα φθορισμού ακτινών X 

Αισθητήρες, ανιχνευτές και ηλεκτρόδια 

Ια. Μόλυβδος και κάδμιο σε εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων, καθώς και στο γυαλί των ηλεκτροδίων μέτρησης του ρΗ 

1β. Μολύβδινα ηλεκτρόδια ανόδου σε ηλεκτροχημικούς αισθητήρες οξυγόνου 

1γ. Μόλυβδος, κάδμιο και υδράργυρος σε ανιχνευτές υπεριώδους φωτός 

1δ. Υδράργυρος σε ηλεκτρόδια αναφοράς: χλωριούχος υδράργυρος χαμηλής περιεκτικότητας σε χλώριο, θειικός 
υδράργυρος και οξείδιο του υδραργύρου 

Λοιπές εφαρμογές 

9. Κάδμιο σε πηγές λέιζερ ηλίου-καδμίου 

10. Μόλυβδος και κάδμιο σε λυχνίες φασματοσκοπίας ατομικής απορρόφησης 

11. Κράματα μολύβδου ως υπεραγωγοί και αγωγοί θερμότητας στην απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (ΜΒΙ) 

12. Μόλυβδος και κάδμιο σε μεταλλικές συνδέσεις με υπεραγωγό υλικά σε ανιχνευτές ΜΒΙ και δΩυΐΟ (υπερα¬ 
γωγός κβαντική παρεμβολή) 

13. Μόλυβδος σε αντίβαρα 

14. Μόλυβδος σε μονοκρυσταλλικά πιεζοηλεκτρικά υλικά για μορφοτροπείς υπερήχων 

15. Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα για συνδέσεις με μορφοτροπείς υπερήχων 

16. Υδράργυρος σε γέφυρες μέτρησης χωρητικότητας και απωλειών με πολύ μεγάλη ακρίβεια και σε υψίσυ- 
χνους διακόπτες και ηλεκτρονόμους ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούνται σε όργανα παρακολούθησης 
και ελέγχου, εφόσον δεν υπερβαίνει τα 20 πηρ υδραργύρου ανά διακόπτη ή ηλεκτρονόμο 

17. Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα χρησιμοποιούμενα σε φορητούς απινιδωτές για επείγοντα περιστατικά 

18. Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα χρησιμοποιούμενα σε υψηλής απόδοσης δομοστοιχεία απεικόνισης 
υπερύθρου που προορίζονται για ανίχνευση σε μήκος κύματος 8-14 μιη 

19. Μόλυβδος σε οθόνες υγρών κρυστάλλων σε πλακίδιο πυριτίου (Ι_Οο5) 

20. Κάδμιο σε φίλτρα μέτρησης ακτινών X 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Αιτήσεις για χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση εξαιρέσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ 

(Παράρτημα V της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ) 

Οι αιτήσεις για εξαιρέσεις, για ανανέωση εξαιρέσεων ή, τηρουμένων των αναλογιών, για ανάκληση εξαιρέσε¬ 
ων μπορούν να υποβληθούν από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του κατασκευαστή ή 
οποιονδήποτε οικονομικό φορέα στην αλυσίδα τροφοδοσίας, και περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο όριο τα εξής: 
α) το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος' 

β) πληροφορίες σχετικά με το υλικό ή το κατασκευαστικό στοιχείο και τις συγκεκριμένες χρήσεις της ουσίας 
που περιέχει το υλικό και το κατασκευαστικό στοιχείο για την οποία ζητείται εξαίρεση, ή ανάκληση, καθώς και 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 1 

γ) επαληθεύσιμη και πλήρως τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της εξαίρεσης, ή της ανάκλησης, επί τη βάσει των 
προϋποθέσεων που θεσπίζει το άρθρο 5 της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ· 
δ) ανάλυση των πιθανών εναλλακτικών ουσιών, υλικών ή σχεδίων στη βάση του κύκλου ζωής, όπου περιλαμβάνο¬ 
νται, εφόσον είναι διαθέσιμες, πληροφορίες και μελέτες αξιολογήσεων από ομοτίμους σχετικά με την ανεξάρτητη 
έρευνα και οι δραστηριότητες ανάπτυξης του αιτούντος' 
ε) πληροφορίες σχετικά με την ενδεχόμενη προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση υλικών 
από απόβλητα ΗΗΕ και τις προβλέψεις για κατάλληλη επεξεργασία των αποβλήτων σύμφωνα με το παράρτημα 
IV του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ Α' 82)· 
στ) άλλες συναφείς πληροφορίες 1 

ζ) προτεινόμενες ενέργειες για να αναπτύξει, να ζητήσει την ανάπτυξη και/ή να εφαρμόσει τις ενδεχόμενες 
εναλλακτικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για τις ενέργειες αυτές εκ μέρους του 
αιτούντος' 
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η) κατά περίπτωση, ένδειξη των πληροφοριών που θα πρέπει να θεωρηθούν αποκλειστικές, συνοδευόμενη από 
επαληθεύσιμη αιτιολόγηση· 

θ) όταν υποβάλλεται αίτηση για εξαίρεση, πρόταση για ακριβή και σαφή διατύπωση της εξαίρεσης· 
ι) περίληψη της αίτησης 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ 

(Παράρτημα VI της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ) 

1. Αριθ.... (αποκλειστικό στοιχείο ταυτοποίησης του ΗΗΕ): 

2. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του: 

3. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή (ή του υπευθύνου 
για την εγκατάσταση): 

4. Αντικείμενο της δήλωσης (ταυτοποίηση του ΗΗΕ που καθιστά δυνατή την ιχνηλασιμότητα' αν ενδείκνυται, 
μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφία): 

5. Το ανωτέρω περιγραφόμενο αντικείμενο της δήλωσης είναι σύμφωνο με την οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπα¬ 
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (*): 

6. Κατά περίπτωση, μνεία των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν ή των τεχνικών 
προδιαγραφών με βάση τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση: 

7. Συμπληρωματικές πληροφορίες: 

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος:. 

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης): 

(όνομα, θέση) (υπογραφή) 


Αρθρο 21 
Έναρξη ισχύος 

(άρθρο 27 της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ) 

Το παρόν ισχύει από 2 Ιανουάριου 2013, εκτός του 
άρθρου 16 αυτού, το οποίο αρχίζει να ισχύει από τη 
δημοσίευσή του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως. 

Στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση του παρόντος. 


Αθήνα, 13 Ιουνίου 2013 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 


ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 

ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 


ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ 


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή; 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοωή ΡΙ/Ρ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 6 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

56 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 6 

- 

20 6 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 6 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 6 

40 6 

15 6 

Β' 

300 6 

80 6 

30 6 

Γ' 

50 6 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 6 

- 

- 

Δ' 

110 6 

30 6 

- 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή σά-τοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 6 ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 6 

Β' 

320 6 

Γ' 

65 6 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 6 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 6 

Α.Α.Π. 

160 6 

Ε.Β.Ι. 

65 6 

Α.Ε.Δ. 

10 6 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 6 

Δ.Δ.Σ. 

225 6 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 6 

Ο.Π.Κ. 

- 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 6, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• Η καταβολή γίνεται σε όλεςτις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.βΐ. 91 ·) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ήϋρ://νννννν.βί.9Γ - ε-πιβΜ: ννεόπΐ3δίβΓ.βί@θί.9Γ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08=00 ΜΕΧΡΙ 13=30 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 




















































































